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هذا الكتاب مجاني ويجوز نشره دون الحذف منه 
حقوق الطبع محفوظه ل:حامد عادل 

لمزيد من الكتب 
http:/fwvww.wm-eg.do.am‏ 
http:/Nwvww.morepdi.blogspot.com‏ 


شرح إزالة الباد سيكتور من الهارد ديسك بأستخدام هيرنز بوت 


Hıiren’s BootCD 14.1 

الاسطوانة بحجم ۳ میجابایت»› ف اخر اصدار لھا 

ع سيرفر مباشر وسريع ويدعم الاستكمال 
http://hirensbootcd.mıirror.triple-1t.nl/Hirens.BoOoOtCD.14.1.Z1‏ 


بعد التبويت من الاسطوانةء قم بالضغط ع 

"Dos Programs 

وقم باختيار 

"Hard Dısk Tools" 

واختار البرنامج الاول 

“HDA12Z 4.53 Test/Repair Bad Sectors" 

البرنامج بسيط جدا وسيقوم بالكشف عن البادات الموجودة بالهاردديسك ومعالجتها 

علي الفور 

وللعلم» الباد سيكتور نوعين 

نوع الکترونی او وهمی» ونوع میکانیکی او فیزیائی 

من خلال البرامج تستطيع معالجة النوع الوهمى فقط › 

أما النوع الفيزيائى فيكون علاجه تغيير أحد أقراص الهارد ديسك وهو ما يتطلب 

ترحيل الهارد لشركة صيانة مضمونة ويكلفك ذلك الكثير 

وتتم معالجة الباد سيكتور الوهمى فى الهارد ديسك بدون فقدان البيانات بإذن الله 
اٿمني ان لا ٿنسوني بصالع دعواكم لي و لوالدي 


